
SCHEMA 


Soc. Anon. RADIOMARFJLLI - Milano - via amedf.i n. * 
E DATI ELETTRICI DELL’ APPARECCHIO RADIO RICEVENTE 


« U A L - U A L » 



COMPENSATOR I. 


c 

1 

50.000 pF 

2 Carte 

Rd. 65/156 

c 

21 



Rd. 65/157 

c 

c 

i 

Variabili 


Rd. 65/157 
Rd. 65/157 

c 

5 ' 



Rd. 65/157 

c 

6 

61 pF 

Mica 

Norm. 7805/9 

c 

7 

50.000 pF 

2 Carte 

Norm. 7702/28 

c 

8 

5 ^ 55 pF 

PERM. 

Norm. 7501 

c 

9 

280 pF x 3° 0 

Mica 

Norm. 7819.18 

c 

10 

4 /«F 

ELETTR. 

Rd. 65/127 

c 

11 

4 f i F 

ELETTR. 

Rd. 65/127 

c 

12 

100 pF 

Mica 

Norm. 7855/1 

c 

13 

180 pF 1 3% 

Mica 

Norm. 7865/11 

c 

14 

125 pF-fc 3% 

Mica 

Norm. 7865/5 

c 

15 

180 pF-r- 3% 

Mica 

Norm. 7865/11 

c 

16 

150 pF.t 3% 

Mica 

Norm. 7865/8 

c 

17 

100 pF 

Mica 

Norm. 7855/1 

c 

18 

100 pF 

Mica 

Norm. 7855/1 

c 

19 

500 pF 

Mica 

Norm. 7807/1 

c 

20 

1 /iF 

2 Carte 

Norm. 7702'41 

c 

21 

10.000 pF 

4 Carte 

Norm. 7704/21 

c 

22 

5.1X10 pF 

3 Carte 

Norm. 7703/18 

c 

23 

8 ,iF 

ELETTR. 

Rd. 65,179 

c 

24 

8 ,,F 

ELETTR. 

Rd. 65,179 

c 

25 

10.000 pF 

4 Carte 

Norm. 7704/21 


C 

26 

50.000 pF 

3 Carte 

Rd. 

40/146 

c 

27 

Mica 

Norm. 

7750 

c 

28 

0.25 /iF 

2 Carte 

Norm. 

7703/35 

c 

29 

2.500 pF 

4 Carte 

Norm. 

7704/15 

c 

30 

0.25 iiF 

3 Carte 

Norm. 

7703/35 

C 31 0.25 /iF 

RESISTENZF.. 

2 Carte 

Norm. 

7702/35 

R 

1 

1 .6 M Li 

Vt W 

Norm. 

8061/53 

R 

2 

640 Li 

% w J; 6 % 

Norm. 

8071/37 

R 

3 

50.000 Q 

% w 

Norm. 

8061/38 

R 

4 

32.000 Li 

Vi w 

Norm. 

8055/36 

R 

5 

10.000 Li 

1 W 

Norm. 

8056/31 

R 

6 

0.8 M Q 

Vi w 

Norm. 

8061/50 

R 

7 

0.1 M Li 

'A W 

Norm. 

8061/41 

R 

8 

i .fitly Li 

Vi W ± 6 % 

Norm. 

8081 /45 

R 

9 

0.32 M Li 

Reg. Vol. 

Rd. 

65/157 

R 

10 

50.000 Li 

V\ W 

Norm. 

8061/38 

R 

11 

64.000 Li 

•4 w • 

Norm. 

8055/39 

R 

12 

6.400 Q 

Vi w 

Norm. 

8055/29 

R 

13 

0.2 M Li 

Vx w 

Norm. 

8061/44 

R 

14 

20.000 Li 

v, u 

Norm. 

8061/34 

R 

15 

25.000 Li 

3 W 

Norm. 

8058/35 

R 

16 

200 Li 

1 \V 1 6% 

Norm. 

8050/14 

R 

17 

320.000 fi 

V 4 w 

Norm. 

8061/46 

R 

18 

0.1 M fi 

Vi vv 

Norm. 

8061/41 


Cat 414 P. - 10 ■ in: — 1000. 




